ARCHITER F, 


c. k. Radca budownictwa, Kawaler orderu Franciszka Józefa, Profesor b. Instytutu technicznego w Krakowie, 
Członek wielu Towarzystw naukowych, 


urodzony w r. 1820, umarł w Krakowie dnia 8 Kwietnia 1884 r. opatrzony św. Sakramentami. 


Pozostała żona wraz z córkami i rodziną zaprasza na wyprowadzenie zwłok z domu na półwsiu Zwierzynieckićm pod L. al, un do we Czwartek dnia 10 Kwietnia b. r. 
o godzinie 2 po popołudniu wprost na cmentarz krakowski. 


Kraków — Drukarnia Uniwersytecka. 


